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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി .എൻ./ 02 / 2016 - 17 . 


2016 ജൂൺ 24. 


- 2 02 / 2016 - 17 - പെരിന്തൽമണ്ണ പി . ടി . എം . 

കോളേജിലെ ഡെകെയർ സെന്ററിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,00,000 


2, 500 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുതി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
മലപ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
16 - 8 - 2016 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


3 03 / 2016 - 17 - മഞ്ചേരി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ 

കോളേജിൽ പ്രത്യേക മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കൽ 
- 42,000 


1, 050 


850 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


4 04/ 2016 -17 - പട്ടികജാതി വികസനം - പാണ്ടിക്കാട് 

സർക്കാർ ഐ . ടി. ഐ . 1 എച്ച്. പി. സിംഗിൾ 
ഫേസ് ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ 

പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 33 ,000 
- 5 05/ 2016 - 17 - പട്ടിക ജാതി വിക സ നം 

കേരളാധീശ്വരപുരം സർക്കാർ ഐ . ടി. ഐ . 
കെട്ടിടത്തിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 50,000 
6 06/ 2016-17 - പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കാർ പി. ടി. എം . 

കോളേജ് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് 2015 - 16 - എഡ്യൂസാറ്റ് 
ക്ലാസ്സ് റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 90,000 


(1) 


( 2 ) 


1,250 


1 


01/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം സർക്കാർ താലൂക്ക് 
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യുത 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണവും ബ്ലഡ് 
സ്റ്റോറേജ് റൂമിൽ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കലും 
1, 10,000 


2,250 


2 ,750 


421 


19th JULY 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


- (2) 


- (3) 


7 


07 /2016 -17 - പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കാർ പി. ടി. എം . 
കോളേജ് പ്ലാൻ ഫണ്ട്2015- 16 -- സി. ഐ . യു . പി. 
സെമിനാർ ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും 
ഇൻഫലിബിറ്റ് ലാബിൽ എ സി പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 

94,000 


2 , 350 


6ണ 


1,100 


9 


ര 


- ദർഘാസുകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റായ 
www. keralapwd . gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. 
ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം ), മലപ്പുറം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യുള്ളൂ. ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96(02) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി ( വാറ്റ്) വില 0040 - 00 -111-99- 01 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും വെവ്വേറെ ചെലാനുകൾമുഖേന ട്രഷറിയിൽ 
ഒടു ക്കി യ തിന്റെ രസീത് ടെണ്ടർ പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കൊപ്പം 
ഹാജരാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യാ യി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സർപ്പിക്കണം. 
ഇതോ ടൊപ്പം കരാ റു കാ രന്റെ ല സ ൻ സിന 
സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 
എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാ സി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽഅന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


- 08/ 2016 - 17 - പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കാർ പി. ടി. എം . 
കോളേജ് പ്ലാൻ ഫണ്ട്2015- 16 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് 
ന്യൂ കോഴ്സ് - അറബിക്ക് റിസർച്ച് റൂമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 43,000 
09 / 2016 - 17 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാ 
പനങ്ങളുടെ നവീകരണവും അടിയന്തിര 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 50, 000 
10 10 /2016-17 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി2 

ബ്ലോക്കിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലെ 
വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 50,000 
11 11/ 2016-17 - തിരൂർ ടി . എം . ജി. കോളേജിൽ 

സെമിനാർ ഹാളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും, 
ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും 
| 2,00,000 


1,250 


1, 250 


5 , 000 


12 12/2016 -17 - പെരിന്തൽമണ്ണ പി.ടി. എം. കോളേജിലെ 

സ്റ്റു ഡ ൻ സ് അ മി നിറ്റി സെ ന്റെ റില 
വൈദ്യുതീകരണം - 90,000 


2 , 250 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതിഉൾപ്പെടെ) 
ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6, 7, 11, 12 ഇവയ്ക്ക് - 500 + വാറ്റ് ( 25) = 
525 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ് ( 15 ) = " 315. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
കാലാവധി 30 ദിവസം. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം, 

( ഒപ്പ്) 
പിൻ - 676 505. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ : 0483 - 2733937 . 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./08 /2016 -17. 

2016 ജൂ ൺ 30 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 26 - 7 - 2016, 
3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 


നിരതദ്രവ്യം 


നികുതി 


കമ് 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


വില 


(1) 


65/ 2016 -17 - കാസർകോട് ബന്തടുക്ക എക്സൈസ് 
റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,78,204 


7 ,000 


600 


422 


19th JULY 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( a ) 


( 2 ) 


(3) 


7 ,300 


600 


61De 


66/2016- 17 - ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് 2013- 14 കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം നെല്ലിപ്പാറ 
ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവ്വേദ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ - 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2, 91,610 
67 / 2016 - 17 - പേരാവൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം - കണ്ണൂർ 
ഇരിട്ടി ഐ . ബി . കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 4,04,980 
68 / 2016 - 17 - ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് - കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് നിയമസഭാമണ്ഡലം - പുഴത്തി 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
S 2, 99,691 
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69/ 2016 - 17- എം. എൽ. എ . - തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക 
മണ്ഡലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് ടാഗോർ 
വിദ്യാനികേതൻ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 3,34, 176 
70 / 2016 - 17 - വയ നാട് സുൽത്താൻബ ത്തേരി 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
( ടി. എച്ച്. എസ്.) കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 2,72,423 
71/2016-17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലെ എസ്. ഡി .എസ്. എം . കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതി സംവിധാനം ലിനാക് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേക്ക് 
ഘടിപ്പിക്കൽ - 3,17,960 
72/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി .എഫ്. - കോഴിക്കോട് 
ഈസ്റ്റ്ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി കെട്ടിടം 
വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,89,774 
73 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശു പത്രിയിലെ 
ഫീമെയിൽ മെഡിക്കൽ വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 4,15,002 
74/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
കാഷ്വൽറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ 
തിയേറ്ററിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 

3,54,286 
75 /2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
കാഷ്വൽറ്റിയുടെ വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
- 4,16,710 
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76 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
ആണുങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 4, 15 ,002 
77 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെയും, പി. ജി. 
ഹോസ്റ്റലിലെയും ഇന്റേണൽ കാമ്പസ് റോഡ് വേയിൽ 
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 4,07,559 
78 /2016 -17 - എൽ. എ . സി. - എ . ഡി .എഫ്. - - കാസറകോട് 
മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിനുവേണ്ടിയുള്ള 
അധിക കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 2,87,924 
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79 / 2016 - 17 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി.എഫ് . - 2013- 14 -കണ്ണൂർ 
പിണറായി ഏ . കെ . ജി . സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 
2 , 48 , 043 
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80/ 2016- 17 - എം . എൽ. എ . - എ . ഡി . എഫ് . - 2013- 14 - 
ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം- ഇരിക്കൂർ സാമൂഹ്യ 
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഐ . പി. വാർഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം - വൈ ദ തീ ക രണം - 3,47 ,704 


8 ,700 


700 


35 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 7 ഇവയ്ക്ക് " എ , " ബി വിഭാഗം കരാറുകാർ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " എ , " ബി , സി 
വിഭാഗം കരാറുകാർ. 

- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2, 4, 5 , 6, 7, 8, 10, 14 , 16 ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
45 ദിവസം. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd . gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96(02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 
ഫോൺ- 0495 - 2371857. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി.എൻ./ 2 / 2016 - 17 . 

- 2016 ജൂ ൺ 27. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 21- 7 - 2016, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
നിരതദ്രവ്യം - 

വില നികുതി ആകെ 


| പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ 
കാലാവധി 


- ( 1) 


- ( 2 ) 


21/2016 - 17 -- എം . എൽ. എ . - മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം മയ്യിലിലെ 

ഐ . എം . എൻ. എസ്. ജി . എച്ച്. എസ്. 
സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ബ്ലോക്കിനുവേണ്ടി 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം 
നിലയുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 1,50,000 
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22/ 2016 -17 -- എം . എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട്- ധർ മ്മടം നിയോജക മണ്ഡലം 

പെരളശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കീഴറ 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, റീഡിംഗ് റൂം എന്നിവയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 62,000 
23 /2016 - 17 -- എം . എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട്- കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം- ഉദയഗിരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്കുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച 
ടൈപ്പ് 3 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
1,25, 000 
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24 / 2016 - 17 -- എം . എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട്- തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം 
കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാലിക്കടവ് 
ഗവ . ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് 
ക്ലാസ്സ് റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 1, 50 ,000 
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4,200 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 
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25/ 2016-17 - എം. എൽ. എ .മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് 
ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ഗവ. എച്ച്. എസ്. 
രയരോമിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 2,00,000 
26/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ . മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം - കണ്ണൂർ 
ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഗോൾഡൻ 
ജൂബിലി കെട്ടിടത്തിന്റെ ( ബാലൻസ് പോർഷൻ) 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,65,000 
27 / 2016 - 17 - എം . എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം - 
ചെറുകുന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതുതായി 
നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേഡിയം പവലിയൻ എന്നിവയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,00 ,000 
28/ 2016 - 17 - എം . എൽ. എ .മാരുടെ വികസന 
ഫണ്ട് പയ്യന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലം- പയ്യന്നൂർ 
ആയുർവേദാശുപത്രിയിലെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം നിലയുടെയും 
റാമ്പിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണം - 1,70,000 
29/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ മുണ്ടയാട് റീജിയണൽ പോൾട്രി 
ഫാമിലെ കേടായ യു . ജു . കേബിൾ, സ്വിച്ച് 
ഗിയർ എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 40, 000 
- 30/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 

കെമിസ്ട്രി, സുവോളജി ബ്ലോക്കുകളിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 1,80, 000 
31 /2016 -17- തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 
മലയാളം, എക്കണോമിക്സ്, ബോട്ടണി എന്നീ 
ബ്ലോക്കുകളിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1, 80 ,000 
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12 32/ 2016 - 17 - തലശ്ശേരി ഗവ . ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 

സൈക്കോളജി, ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, 
ഹിസ്റ്ററി എന്നീ ബ്ലോക്കുകളിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 1,80, 000 
33 / 2016 -17 - തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 
പി . ജി . ബ്ലോക്കിലെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 
സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡൈസേഷനും അനുബന്ധ 
വൈദ്യുത പ്രവൃത്തിയും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 2,00,000 
34/ 2016-17- തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ബ്ലോക്കിൽ 10 കെ . വി. എ . 
യു . പി . എസ്. സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 

- 1,00, 000 
15 35 / 2016 -17 - തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 

ഹിന്ദി സെമിനാർ ഹാളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വൈദ്യുതീകരണം 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 2,00 ,000 
16 36 /2016 -17 - തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ 

മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇൻവർട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ 
ഭാഗ മാ യുള്ള അധിക വൈദ്യുതീകരണം 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1, 00, 000 
17 37 / 2016 - 17 - നടു വിൽ ഗവ. ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂളിലെ ബോർവെല്ലിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ വൈദ്യുത 
പ്രവൃത്തിയും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1,17,000 
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കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി, സി വിഭാഗങ്ങൾ. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059- 80 - 800 -96( 02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി- 670 101. 
ഫോൺ- 0490 - 2321250. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
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